
A.R.T. P524 


Mod. < P 524 > 

GAMME D’OJNDA 

Onde cone 18 + 52 m. 
Ofide medie 190 ^ 580 m, 
Presa fou© - Uscita: 3 W, 

VALVOLE 

V t = 6A8-G 
V, = 6K7.G 


K a = 50.000 Q 1/2 W 
- 50.000 G 1 W 
R, — 20.000 G 1 W 
R* = 300 Q 1/2 V 
R, = 50.000 Q.1W 
R t = 50.000 Q 1/2 W 
R, = 4000 Q 1/2 W 
R.'=^ 0,5 MG 1/2 W 
R„, — 1 MQ Polenziome- 
metro in Intemit'. 
tore 


= 25 pF mica 
C 4 = 0,1 (lF 1500 V 
C s = 0,1 i^F 1500 V 
C„ = 250 pF mica 
C : — 125 pF mica 
C, = 0,1 |tK 1000 V 
C u = 0,1 pF 1000 V 
G,o = 0,1 |*F 1500 V 
= 0,1 pF 1500 V 
G|, = 250 pF mica 
C 1t — 100 pF mica 



















































































